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Test Compound

Concentration

tested/

plate

Solvent control (DMSO)

Positive control
Benzo (a) pyrene
Sulfamethoxypyridazine

Sulfamethoxazole - tri
methoprim,

Sylfaphenazole

100 ul

35

2,5 ug
	273

25 ug
	21

50 ug
	28.3

100 ug
	27.3

10 ug
	39.3

25 ug
	43

50 ug
	41.83

10 ug
	21.5

25 ug
	22.3

50 ug
	19.3

Number of revcrtants^late

31

+S

171

-S

117.6

267.3
	2076.3
	2065.3

25
	108
	126

26
	132
	129.3

30.6
	143
	136

21.6
	132.6
	134.6

28.3
	136.6
	113

23.6
	138.3
	133.3

27
	118
	125.3

28.3
	108
	109.6

30
	143.3
	140.3

